جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


5 1 1 : رمز المدرسة : 3004 رقم الصفحة من 1 إلى 2 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


فة ا 
المديرية : الرصافة الاولى للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: ثنوية دار السلام الأهلية غازي عنتاب تركيا 









| 3021913004003 _| صالح محمد صادق السليمان 1 | ع | 


نا ادم ا قن |[ح زإتن © | ل- | 66 | فى 


302191300407 عمر صلاح غانم بلو 


الس | طلس 
= 


12 | 28 | س 
4 | 3021913004015 | يحبى جمال سليمان عباتي | 37 | 1ي | 24 | س 
9 | 3021923004004 | جود جمال ستيان التيلاتي ا | 27 | 50 | مف | 9»_ 

54 82 65 66 ناجح 


4 | 3021923004009 | عائشة احمد عبد الله ضاحي 267 


ن الكي ب 
ن الطب 
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مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رع 
رمز المدرسة : 3004 رقم الصفحة من 2 إلى 2 





نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية ٤‏ الرصافة الاولى 


المدرسة: ثنوية دار السلام الأهلية غازي عنتاب تركيا 


إتسلسل] _الرقوالامتاني_ ]| اسالطالب>->- | العربية | الاتكليزية |_لرياضيات | العيمياء | انتيجة_ | المجموع | 
| 3021923004010 | عائشة وليد مصطفى شريف | 55 | 72 | 53 | 56 | ااج | 
3021923004011 | مروة حمزة ادريس عباس ____| %4 | 22 | %7 | %7 | 
| 3021923004012_| نجوى ناظم ممدوج بديوي ااا | 74 | 67 | 55 | 79 | اج ا 
| 3021923004013 | نور عبد الرحيم خضر سعدون _____| 63 | 58 | 50 | 61 | ااج | 
| 3021923004014 _| نورهان قتيبة سعيد حامد | 52 | 59 | 59 | 50 | اج | 
| 3021923004015 _| هاجر عماد محمود زعتري | 72 | 54 | 60 | 62 | ااج | 
| 3021923004016 | هالة خضير عباس جاسم ___| 50 | 33 | 53 | 54 | مىل | 
CE‏ 

























سبون | النسبة المئوية 
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